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L'an deux mille dix huit, le dix sept du mois d'avril, 
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Brigadier-Chef Principal JAMBE Fabric© 

Brigadier-Chef Principal MOUCHOUX Jerome 
Brigadier CRETEUR Cyril 


RAPPORT 201804 0002 


Objet: 

Bilan d'experimentation : Usage des 
cameras individuelles par les agents 
de Police Municipale dans le cadre de 
leurs interventions. 


Carte Grise: 

Date de delivrance : 
lere MIse en Circul.; 

Type de vehicule : 

Destinataires: 

- Monsieur le Maire 

- Monsieur le Chef de Service de la 
Police Municipale 

- Archives de la Police Municipale 


- Agents de Police Judiciaire Adjoints, agrees et assermentes, en 
residence a la Mairie PARAY-VIEILLE-POSTE 

- Vu le decret 2016-1861 du 23 d^cembre 2016 relatif a 
['experimentation de camera pieton pour les agents de Police 
Municipale. 

- Le dix-sept avril de l'an deux mille dix-huit, redigeons une synthase 
sur ['usage des cameras individuelles par les agents de Police 
Municipale dans le cadre de leurs Interventions sur la commune de 
Paray-Vieille-Poste. 

- Mentionnons que la commune de Paray-Vieille-Poste s'est vue 
accepter a rejoindre I'exp^rimentation nationale autorisee par 
Monsieur le Minislre de I'lnt^rieur le 22 Mai 2017. 

- Bien que courte, I'exp^rimentation de I’usage des "cameras pistons" 
est un plus pour les agents de la Police Municipale de 
Paray-Vieille-Poste. 

- Par sa simple presence, ce dispositif permet de calmer bien des 
situations conflictueiles sur la vole publique. 


- L'experlmentation n’ayant pas dur^ un an, i! est normal qu'aucune 
procedure judiciaire, administrative ou discipllnaire ne soit rattachee 
au dispositif de camera individueile. 

- Cependant, nous notons un r§el apaisement des contrevenants 
lorsque les agents les informent qu'ils peuvent filmer i'Intervention en 
cours. 


- Bien qu'aucun bilan statistique ne puisse se degager de cette 
experlmentaion a I'heure actuelle, il est ind6niable que les cameras 
pistons restent un outll d'apaisement et de controle lors des 
interventions de la Police Municipale de Paray-Vieille-Poste. 

Fait et clos a PARAY-VIEILLE-POSTE le 17 Avril 2018 


Signature du rapport N’’2018 040002 
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